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KERALA GAZETTE 


Part III 


Technical Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് 


( 1 ) 


നമ്പർ ഡി7-3190 / 2021 . 


2021 ഒക്ടോബർ 20 . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2005 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് 
പരീക്ഷയിൽ എസ് . എസ് . എം . പോളിടെക്നിക് കോളേജ് , തിരൂർ നിന്നും 81010637 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസ്സായ ഫസൽ അലി വരിക്കോടൻ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക 
പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യതീയതി 
മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


( 2 ) 


നമ്പർ ഡി7-319112021 . 


2021 ഒക്ടോബർ 20 . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2016 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജീനിയറിംഗ് 
പരീക്ഷയിൽ എസ് . എസ് . എം . പോളിടെക്നിക് കോളേജ് , തിരൂർ നിന്നും 10130444 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ഷിഫ , കെ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
മേൽ പറഞ്ഞ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് ആർക്കെ ങ്കിലും കിട്ടി യിട്ടു ണ്ടെ ങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


ഈ 


പരസ്യ 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ട ങ്കിൽ 
തീ യതി മുതൽ ഒരു മാ സ ത്തി നകം സാ ങ്ക തിക പരീക്ഷാ ക ൺ ടാ ള 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


ര ഖാ മൂലം 


( 3 ) 


നമ്പർ ഡി7-3192 / 2021 സി . ടി . ഇ . 


2021 ഒക്ടോബർ 20 . 


87020669 


സാങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2010 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മക്കാ നി ക്ക ൽ 
എൻ ജി നീയ റിംഗ് പരീക്ഷ യിൽ എസ് . എസ് . എം . പോളിടെക്നിക് കോളേജ് , തിരൂർ നിന്നും 

രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ജ്യോതി ഷ് , പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം -40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടു ക്കു ന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ട് ങ്കിൽ ഈ പര സ്യ 
തീ യ തി മുതൽ ഒരു മാ സ ത്തി ന ക സാ ങ്ക തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ള രേ ഖാ മൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ് . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 


കാര്യാലയം , 
തിരുവനന്തപുരം . 


( ഒപ്പ് ) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ . 
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